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Des courbes de pression avec points dc passage arbilrairement, choisis ', indiquent dans la voiUe surcharge un elTort maximum do .W-i, n ;L»-»r,0 dc la clef, aux «joints de rupture » (Ss).
En appliquant la theorie de 1'elasticite, avec 1'aide des lignes d influence, a une voute elastiquc de (J5» d'ouverturc, r>m.r>0 de Heche, portee par deux eulees <>n surplomb de 12m50, rcposant surun rocher invariable, i\L \v I'rol'csseiir Lucas, do 1'EcoIe Polytechnique de Dresdc, a trouve, pour la position la plus delnvorable do la surcharge ct en tenant compte de la temperature (S,), uno pression maxima de. ()(,)k etune tension maxima de 4u,r) (S2).
7.  Gintre. — ?(*s, flf r,).
II a 3 etages de pieces equarries : Tetage su]K'rieui'a ^1 (Vi-mes reposant sur une ligne de coins C (i;, !'„) qui servent a i-6«lcr la hauU'iu- «ics IVrmes, puis a decintrer (SJ.
Les deux autres etages n'ont que 11 iermes (S,).
Les palees de 1'etage inf'6ricur re.pusenl, sur des plato-l'oraies en mai;onneri(i de ciment de 20m de longueur.
1. « Stulzlinien ».dorf pres Plauen, bien lave's a 1'eau sous pression (SJ.
